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DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS AND JUSTICE 

(Home-5 Branch ) 


NOTIFICATION 


The 23rd January , 2018 


No. 24 / 1/2018-3H5/ 120.- In pursuance of Government order No. 24 /02 /2009-3H5/4774-4776 dated 
8.12.2009 , the Governor of Punjab is pleased to award Chief Minister s Medal for Outstanding Devotion to 
Duty on Republic Day 2018 to the following Officers/Officials who have displayed consistently excellent levelof 
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performance in policing duties : 


Sr. 


Name of the Officer /Official 
S / Shri 


No. 


1 . 


2 . 


3 . 


Sh . Navjot Singh Mahal, PPS , No. 72 / TP, SSP /Khanna 
Sh . Opinderjit Singh Ghuman , PPS , No. TP / 39 , SSP /Batala . 
Sh . Bhupinder Singh , PPS , No. TP /64 , Commandant P.R.T.C., Jahankhelan . 
Sh . Chand Singh , PPS, No. 08/PR , DSP/Sub Division , Nabha 
Inspector (LR ) Inderdeep Singh ,No. 1887 /PAP, State Special Operation Cell, Amritsar. 
Sub Inspector Baiwinder Singh , No. 2326 /W , Punjab Police, Election Cell, Chandigarh . 


4 . 


5 . 


6 . 


Chandigarh 
The 22nd Januray , 2018 


NIRMALJEET SINGH KALSI, I.A.S. 
Additional Chief Secretary to Govt. of Punjab 
Department of Home Affiars and Justice . 


ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 

( ਖੇਤੀਬਾੜੀ -4 ਸ਼ਾਖਾ ) 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਮਿਤੀ 28 ਦਸੰਬਰ, 2017 
ਨੰ : 23 / 45 / 2016 - ਖਬ.4 ( 3 ) /8369.ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਨੰ : 23/ 45/ 2016 - ਖ.ਬ. 
4 ( 3 )/ 900475 /1-5, ਮਿਤੀ 28-12-2016 ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ , ਜਿਲਦ -1 , ਭਾਗ -1 ਦੇ 
ਨਿਯਮ 3.26(a) ਅਤੇ (b) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ( ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ -2 ਸ਼ਾਖਾ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ: 
22/ 2 / 2012-3ਐਫ.ਪੀ . 2 / 257-261 , ਮਿਤੀ 30-10-2015 ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ 
ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ , ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਾਗਬਾਨੀ , ਜਲੰਧਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 
ਉਪਰੰਤ ਵੱਧ - ਵਰੂ (superannuation) ਤੇ ਮਿਤੀ 31-12-2016 ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਾ ਸੀ , ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ 
1-1-2018 ਤੋਂ 31-12-2018 ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਮਿਤੀ 21 ਦਸੰਬਰ , 2017 


ਵਿਸਵਾਜੀਤ ਖੰਨਾ 
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ( ਵਿਕਾਸ) 
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਿਕਾਸ । 


ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

( ਮਿਉਂਸਪਲ ਚੋਣ ਦਫਤਰ ) 
(ਪੰਜਾਬ ਮਿਊਂਸਪਲ ਭਵਨ ਪਲਾਟ ਨੰ: 3, ਤੀਜੀ ਮੰਜਲ ਕਮਰਾ ਨੰ: 305, ਸੈਕਟਰ 35, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) 

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਦੇਸ 

ਮਿਤੀ 4 ਸਤੰਬਰ, 2017 
ਨੰ : 4 / 8/ 2017/ਮਚਦ/ ਅਸ/ 37. - ਵਿਭਾਗੀ ਪਦ - ਉੱਨਤੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਮਿਤੀ 17-08-2017 ਦੇ 
ਆਧਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਖਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਸੁਪਰਡੰਟ ( ਦਰਜਾ -1) ਚੋਣ ਨੂੰ ਪਦ- ਉੱਨਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਬਤੌਰ 
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ( ਚੋਣ) ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 15600-39100 + ਗਰੇਡ ਪੇ 5400, ਪਦ - ਉੱਨਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
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- 


ਪਦ- ਉੱਨਤੀ ਉਪਰੰਤ ਉਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਿੰਗ ਮਿਊਂਸਪਲ ਚੋਣ ਦਫਤਰ , ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 
( 1 ) ਇਹ ਹੁਕਮ ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ; 
( 2 ) ਇਸ ਪਦ - ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਪਰਖਕਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਮਿਤੀ 30 ਅਗਸਤ, 2017 


ਸਤੀਸ ਚੰਦਰਾ , ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 
ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ , ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ। 


ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ 

( ਸਿਹਤ -1 ਸ਼ਾਖਾ ) 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਮਿਤੀ 13 ਜੂਨ, 2017 
ਨੰ: 23/ 20 / 2017-1ਸਿl/ 2471.- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ , ਪੰਜਾਬ ਦੀ 
ਵੀ.ਵੀ.ਆਈ.ਪੀ. ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ । ਇਹ 
ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ( ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਖਾ ) ਦੇ ਅੰ: ਵਿ: ਪੱ: ਨੰ: 1/ 42/ 2017-1ਕੈਬਨਿਟ/1854 
ਮਿਤੀ 07.06.2017 ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀ ਮਿਤੀ 07.06.2017 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 
ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । 


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 
ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ , 2017 


ਅੰਜਲੀ ਭਾਵੜਾ 
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 
ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ । 


STATE ELECTION COMMISSION , PUNJAB 

S.C.O. No. 49 , Sector 17 - E , Chandigarh 


NOTIFICATION 


The 18th January , 2018 
No.SEC -PE - SA -2018 /307.- Under Rule 41 of the Punjab Panchayat Election Rules, 1994, it is provided 
that the Commission may from time to time, by a Notification in the official gazette fix limit of maximum 
election expenses which can be incurred by the candidate for election from Zila Parishads, Panchayat Samities 
and Sarpanch & Panches of Gram Panchayats. 
2 . In pursuance of the aforesaid provision , the Commission henceforth fixes themaximum expenses limit 
which can be incurred by the candidate for election from one constituency as under : 
1 ) Candidate for Zila Parishad 

: Rs. 1,90,000 
2 ) Candidate for Panchayat Samiti 

80,000 
3) Candidate for the post of Sarpanch 

: Rs. 

30,000 
4 ) Candidate for the post of Panch 

: Rs. 20,000 


: Rs. 


Chandigarh 
The 11th January , 2018 


JAGPAL SINGH SANDHU 
State Election Commissioner, Punjab . 
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STATE ELECTION COMMISSION , PUNJAB 


S.C.O. No.49 , Sector 17 - E , Chandigarh 


NOTIFICATION 


The 22nd January, 2018 
No.SEC -ME -SAM - 2018 / 354.- In pursuance of Section 15 ( 1 ) of the Punjab State Election Commission 
Act, 1994 ( Punjab Act No. 19 of 1994 ), the Election Commission , in consultation with the State Government, 
hereby designate the following Officer as Electoral Registration Officer for holding the bye election of Ward No. 
07 of Municipal Council, Fazilka, District Fazilka : 


Sr. 


Name of Municipal Council 
(Ward No.) 


Designation of Electoral Registration 
Officer 


No. 


Fazilka ( Ward No.07 ) 


Sub DivisionalMagistrate , Fazilka 


State Election Commissioner, 

Punjab . 
ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ 
ਇਮਾਰਤਾਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ -1 ਸ਼ਾਖਾ 

ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 

ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ, 2017 
ਨੰਬਰ 3 / 11/ 2017-1( 2 )/498.-ਸ੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋਕ 
ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ , ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ, ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਦੇ ਮਿਤੀ 31.12.2017 ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ - ਵਰਾ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 
ਤੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ , ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ , ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱ.ਨੰ.8618/ ਅ -1 
ਮਿਤੀ 13.12.2017 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਮਿਤੀ 01.01.2018 ਤੋਂ ਮਿਤੀ 31.12.2018 ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸੇਵਾ 
ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ । ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਉਪਰੰਤ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ 
ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ, ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸ਼ਾਖਾ , ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 
ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼-1970 ਦੇ ਨਿਯਮ -8 ਅਧੀਨ 04 ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਹਨ: 

1 . ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱ.ਨੰ: 10/ 47 / 2016 - ਇਸ ( 2 )/ 759380 ਮਿਤੀ 23.05.2016 
2. ਪੱਨੰ: 10/ 18/ 2016-1( 3 )/ 950691 /1 ਮਿਤੀ 05.04.2017 
3 . ਪੱਨੰ: 10/ 295/ 2014-1( 2 )/ 392038 ਮਿਤੀ 15.01.2015 
4. ਪੰ.ਨੰ : 20/ 7 /2016-1( 2 )/ 1038262 ਮਿਤੀ 04.08.2017 


2 . ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ( ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ-2 ਸ਼ਾਖਾ ) ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ: 22/2/2012-3ਐਫ.ਪੀ .- 2/ 83 
ਮਿਤੀ 30.04.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ( ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ 
ਅਪੀਲ) ਰੂਲਜ਼ -1970 ਦੇ ਨਿਯਮ -8 ਅਧੀਨ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ 
ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸੇਵਾ ਨਿਵਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੇਵਾ 
ਨਿਵਿਰਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 03 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਰੀਮਿਨਲ ਕੇ 
ਸ / ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕੇਸ ਤਹਿਤ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਮਰੱਥ 
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੰ: 22 / 2/ 201-3ਐਫ.ਪੀ 2/475 
ਮਿਤੀ 08.10.2012 ਅਤੇ 22 / 2/ 2012-3ਐਫ.ਪੀ .2 / 471 ਮਿਤੀ 20.09.2013 ਅਧੀਨ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ 
ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ । 
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3 . ਉਕਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮਿਤੀ 30.04.2015 ਅਨੁਸਾਰ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਲਈ 
ਕੇਸ ਕਵਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਲਦ -1 ਦੇ ਨਿਯਮ 3.26 
ਦੇ ਕਲਾਜ ਏ ਅਤੇ ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ - ਵਰਾ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 
31.12.2017 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ 
ਉਕਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀਆਂ/ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੋਸ਼ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 
ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ 
ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਹੱਕ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । 

ਨੰਬਰ 10/127/ 2017 - ਬਸ ( 2 )/505.- ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਲਦ -1 ਦੇ ਨਿਯਮ 3.26 ਦੇ ਕਲਾਜ ਏ ਅਤੇ 
ਬੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਉਪਬੰਧਾ ਅਧੀਨ ਸ੍ਰੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਉਸਾਰੀ ਮੰਡਲ ਨੰ: 2, ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ 
ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਧ - ਵਰਾ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਿਤੀ 31.12.2017 ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਿਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਸੇਵਾ 
ਨਿਵਿਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । 
2 . ਜੇਕਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਕੋਈ ਵਿਭਾਗੀ / ਚੌਕਸੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਮਿਸਲੇਨੀਅਸ ਐਡਵਾਂਸ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਲੰਬਿਤ 
ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 
ਬਕਾਇਆ ਆਦਿ ਲੰਬਿਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਵੇਗਾ । 


ਹੁਸਨ ਲਾਲ, ਆਈ.ਏ.ਐਸ. 
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 

ਸਕੱਤਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, 
ਮਿਤੀ 29 ਦਸੰਬਰ , 2017 

ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ । 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ 
( ਖੇਤੀਬਾੜੀ -3 ਸ਼ਾਖਾ ) 

ਅਧਿਸੂਚਨਾ 

ਮਿਤੀ 24 ਮਾਰਚ , 2017 
ਨੰ : 19/ 4/17-4ਖ.ਬ.3/1711. - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ 
ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰ ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ 
ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਤੀ 31-03-2017 (ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ) ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 

ਮਿਤੀ 29 ਮਾਰਚ, 2017 
ਨੰ: 19/ 5 /17-4ਖ.ਬ .3 / 1799. - ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਪੂਰਵਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਿੰਘ, ਭੂਮੀ 
ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਪੁੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦਫਤਰ ਮੰਡਲ ਭੂਮੀ ਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨੂੰ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਪੂਰੀ 
ਹੋਣ ਤੇ ਮਿਤੀ 31-03-2017 ( ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ । 


ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ 
ਸਕੱਤਰ , ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ । 


1423/ 01-2018 / Pb. Govt. Press, S.A.S. Nagar 


Regd . No. NW /CH - 22 


Regd . No. CHD /0092 /2018-2020 


27922) 


ਜਾਬਸਰਕ 


Rs. 2.70 


CUT 


सत्यमेव जयते 


GOVT 
.OFPUNJAB MIWI 


Punjab GovernmentGazette 


Published by Authority 


No. 4 ] 


CHANDIGARH , FRIDAY, JANUARY 26 , 2018 (MAGHA 6 , 1939 SAKA ) 


PART III 
Notifications by High Court ; Labour Commissioner ; Advertisements ; 

Director of Lotteries, Punjab and Notices, etc. 


HIGH COURTOF PUNJAB AND HARYANA AT CHANDIGARH . 


NOTIFICATION 


The 8th December, 2017 
No. 234 Gaz.II/XXI.C.25 . - In exercise of the powers conferred by Section 11 ( 3) of the Code of 
Criminal Procedure, 1973 , Hon ble the Chief Justice and Judges have been pleased to confer upon the following 
member of the P.C.S.(J.B .) the powers noted against his name to be exercised within the District mentioned in 
column No. 4 below : 
Sr. Name of Officer 

Powers 

Territorial Jurisdiction With effect from 
No. 
1 2 3 

5 
Sh . Rattan Deep Singh JudicialMagistrate 

Jalandhar 

The date of assuming 
First Class 

the charge 


1 


BY ORDER OF HON BLE THE CHIEF JUSTICE AND JUDGES . 


No. 235 Gaz.II /XXI.C.25 . - In exercise of the powers conferred by Section 260 of the Code of Criminal 
Procedure, 1973 , Hon ble the Chief Justice and Judges have been pleased to confer upon the following Judicial 
Magistrate of the First Class, the powers noted against his name: 
Sr. Name of Officer 

Powers 

Territorial Jurisdiction With effect from 
No. 
2 3 

5 
Sh . Rattan Deep Singh To try summarily all District Jalandhar 

The date of assuming the 
offences mentioned 

charge 
in Section 260 of 
Cr.P.C., 1973 


1 


BY ORDER OF HON BLE THE CHIEF JUSTICE AND JUDGES . 


-Sd 
REGISTRAR GENERAL 


( 11 ) 
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Controller of Stores , Punjab , Sector - 10 / C , Chandigarh . 
Short Term Tender Notice No :-E - Tender /COS/ 1 dt. 10.01.2018 

Helpline No. ITI- 0172-3934667, 92572-09340 


For and on behalf ofGovernor of Punjab online short term tender in two bid system ( Technical Bid & 
Financial Bid ) indicating Superscribed No. as mentioned below is invited on Rate Contract Basis and tender will 
be opened on 24.01.2018 at 1.00 PM . In case ofGazetted Holiday on this day , the tender will be opened on 
next day. In case any corrigendum is required , then it will be uploaded on the website. The detailed terms & 
Conditions are available on our website: etender.punjabgovt.gov.in . 


Sr.No. Case No. 


Name of the Item 
FMD Vaccine 


1 . 


G - 7 /24/ 2017-18/RC/ GL 


- 


ਪ੍ਰਥਾਏ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਲੜੀ ਨੰ:1 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਡ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ 
( ਟੈਕਨੀਕਲ ਬਿੱਡ ਅਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸੀਅਲ ਬਿੱਡ ) ਈ - ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਟ ਟਰਮ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਮੱਦ ਦੇ ਟੈਂਡਰ 
ਮਿਤੀ 24.01.2018 ਨੂੰ 1.00 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ 
ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਟੈਂਡਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ 
ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੈਬਸਾਈਟ etender.punjabgovt.gov.in ‘ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ : 


- 


- 


ਕੇਸ ਨੰ : 


ਮੱਦ ਦਾ ਨਾਂ 


ਲੜੀ 
ਨੰ : 


. 


ਜੀ -7/24/ 2017-18/ ਆਰ.ਸੀ / ਜੀ.ਐਲ 


ਐਫ.ਐਮ.ਡੀ. ਵੈਕਸੀਨ 


Controller of Stores , Punjab , Sector- 10 / C , Chandigarh . 
Tender Notice No:- E - Tender /COS/ 15 dt. 15.01.2018 

Helpline No. 0172-2791226, 2791336 


For and on behalf ofGovernor of Punjab online tenders in two bid system ( Technical Bid & Financial 
Bid) indicating superscribed Nos. as mentioned below are invited. Tenders at Sr.No.1 is on rate contract basis, 
tender at Sr. No. 2 to 6 are on adhoc basis and Disposal Itemsat Sr. No.1 is on Single Bid System . Tenders and 
disposal item bids will be opened on 06.02.2018 at 2.00 pm . In case of Gazetted Holiday on this day, the tenders 
will be opened on the next day. Corrigendum , if any, will be issued on website only. The detailed terms & 
Conditions are available on our website : https://eproc.punjab.gov.in . 


Sr.No. Case No. 
. G - 7 / 23/ 2017-18 /RC/ GL 


2 . 


3 . 


Name of the Item 
Ear Tag & Ear Tag Applicator 
Imported / Indigenous Ventilator 
Imported / Indigenous Liquid Nitrogen Tank 
Imported / Indigenous Analitycal Weighing Balance 
Imported /Indigenous Auto Pipettes. 
Imported /IndigenousCentrifuge . 


9 / 314 /2016-17 / Engg 
9 / 345/2016-17 / Engg 
9 / 354 /2017-18/ Engg 
9/ 360 / 2017-18/ Engg 
9/ 361 / 2017-18/ Engg 


4 . 


5 . 


6 . 


Disposal Items. 
1 . 1/ 250/ 2016-17/ GL/ Disposal 


Disposal of Unserviceable Stores, Senior Technical Officer, Govt. 
Industrial Development- Cum - Quality Marking Centre (Engg.) Batala. 


ਪ੍ਰਥਾਏ ਗਏ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਲੜੀ ਨੰ: 1 ਦਾ ਸਲਾਨਾ ਦਰ ਠੇਕਾ ਕਰਨ ਲਈ , ਲੜੀ ਨੰ : 
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- 


2 ਤੋਂ 6 ਤੱਕ ਦਾ ਐਡਹਾਕ ਬੇਸਿਸ ਲਈ ਦੋ ਬਿੱਡ ਸਿਸਟਮ ( ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬਿੱਡ ) ਅਧੀਨ ਈ - ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ 
ਡਿਸਪੋਜਲ ਦੀ ਮੱਦ ਲੜੀ ਨੰ : 1 ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬਿੱਡ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਟੈਂਡਰ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਟੈਂਡਰ ਅਤੇ ਡਿਸਪੋਜਲ ਮੱਦਾਂ ਦੀ 
ਬਿੱਡ ਮਿਤੀ 06.02.2018 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2.00 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਐਲਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 
ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ । ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸੋਧ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਹੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ । ਟੈਂਡਰ 
ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਵੈਬਸਾਈਟ https://eproc.punjab.gov.in. ‘ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ : 
ਲੜੀ ਕੇਸ ਨੰ: 

ਮੱਦ ਦਾ ਨਾਂ 
ਨੰ : 

ਜੀ -7 / 23/ 2017-18ਆਰ.ਸੀ / ਜੀ.ਐਲ ਈਅਰ ਟੈਗ ਅਤੇ ਈਅਰ ਟੈਗ ਐਪਲੀਕੇਟਰ 
2 . 9/ 314 /2016-17 / ਇੰਜ: 

ਵਿਦੇਸੀ / ਸਵਦੇਸੀ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 
3 . 9/ 345 /2016-17 / ਇੰਜ : 

ਵਿਦੇਸੀ / ਸਵਦੇਸੀ ਲਿਕੁਅਡ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਟੈਂਕ 
9 / 354/ 2017-18/ ਇੰਜ : 

ਵਿਦੇਸੀ / ਸਵਦੇਸੀ ਐਨਾਲਿਟੀਕਲ ਵੇਇੰਗ ਬੈਲੈਂਸ 
9/ 360 / 2017-18/ ਇੰਜ: 

ਵਿਦੇਸ਼ੀ / ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਆਟੋ ਪਿਪਟਸ 
6 . 9/ 361 / 2017-18/ ਇੰਜ: 

ਵਿਦੇਸੀ / ਸਵਦੇਸੀ ਸੈਂਟਰੀਫਿਊਜ 


1 . 


4 . 


5 . 


ਡਿਸਪੋਜਲ ਮੱਦਾਂ 
1 . 1 / 250 / 2016-17 / ਜੀ.ਐਲ/ ਡਿਸਪੋਜਲ 


ਡਿਸਪੋਜਲ ਆਫ ਅਨਸਵਿਸਏਬਲ ਸਟੋਰਜ ਲਾਇੰਗ ਵਿਦ ਸੀਨੀਅਰ 
ਤਕਨੀਕੀ ਅਫਸਰ , ਸਰਕਾਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ- ਕਮ - ਗੁਣਛਾਪ 
ਕੇਂਦਰ ( ਇੰਜ:) ਬਟਾਲਾ । 


ਸਹੀ / 

ਵਧੀਕ ਕੰਟਰੋਲਰ 
ਵਾਸਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਆਫ ਸਟੋਰਜ਼, ਪੰਜਾਬ । 


2D PSPCL Punjab State Power Corporation Limited 


(Regd . Office : PSEB Head Office , The Mall, Patiala ) 
Office of Chief Engineer / Transmission System , 

B - 1, Shakti Vihar, Patiala . 
Corporate Identity Number (CIN ) U40109PB2010SGC033813 

NOTIFICATION 

The 18th October, 2017 
No. 53/ TSN - 207 /Vol- VI. - It is hereby notified that Punjab State Power Corporation Ltd. (here - in -after 
called the PSPCL ) proposes to undertake the following schemes/ transmission works necessary for the dispersal/ 
distribution of power for the improvement of the transmission and distribution system of the Punjab State 
Power Corporation Ltd. 

66KV TRANSMISSION WORKS FOR THE YEAR 2017-18 


Sr. Name of Work 


Size of 


No. 


Scope ofwork , 
Approx . Length 
of line in Kms. 


conductor/ 


Approx . 
cost (Rs 
in Lacs ) 


Cable Size 


66 KV T - off 220 KV S /S Sahnewal to 66 KV S / S Sahnewal 


0.048Ckt. KM 


0.2 sq . inch 


2 


line for M /s Highway Cycle Industries 
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2 


0.561 Ckt. KM 


0.2 sq .inch 


38 


3 


U /G cable 0.120 


240 mm 


58 


66 M /Ckt line from 220 KV S /s Badal to TL no . 12 and 66 KV 
M /Ckt line from TL no . 35A to 66 KV S /S Lambi . (For 2nd ckt66 KV 
Badal-Lambi) ( TL No. 1 to TL No.4 ) 
Shifting/ raising of66 KV Nawanshar -Garhshankar line due to proposed 
widening of Phagwara - Ropar road NHAI at chainage 39.600 KM 
(DC on DC ). 
66 KV SC Line on DC towers from 66 KV S /S Fatehgarh Corotana to 
66 KV S / S Bhinderkalan . 


ckt. KM (DC ) 


4 


7.613 Ckt. KM 


0.2 sq inch 


145 


5 


4.917 Ckt. KM 


0.2 sq inch 


94 


66 KV SC Line on DC Towers from 66 KV S /S Ramuwala -66 KV 
S / S Charik . 


6 


20.063 Ckt. KM 


0.2 sq inch 


382 


66 KV SC line on DC towers from 220 KV S /S Talwandi Sabo to 
132 KVS /S Maur. 


U /G cable 1.515 


240 mm 


364 


Ckt. KM (SC ) 


7. 66 KV T -off from 132 KV Batala -66 KV Chahal Kalan HRP line for 

66 KV CivilHospital, Batala by laying66 KV U /G cable . 
8. 66 KV line from 220 KV S /S Ladhowal to 66 KV Mega food Park , 

Ladhowal 


1.850 Ckt. KM 


0.2 sq inch 


35 


It is hereby notified that the PSPCL is undertaking and executing the sanctioned scheme and shall have 
the powers for placing ofany Towers , Wires, Poles, Stays, Apparatus and Appliances for the Transmission and 
Distribution of Electricity or for Transmission of telegraphic or telephonic communications necessary for proper 
coordination of the works of PSPCL for the areas indicated above which the telegraph authority possess under 
Part-III of the Telegraphs Act, 1885 (XIII of 1885 ) in respect of telegraphs established or maintained and the 
provisions of section 164 of the Indian Electricity Act 2003 shall not apply to the same and therefore no separate 
notice of the scheme of PSPCL is required to be given . 

This notification has been issued in respect of the provisions made under Section 164 of the Indian 
Electricity Act 2003 and Govt. of Punjab ,Dept. of Power order no. S /O . 46/ C.A . 36 /2003/S.164 /2013 dt 19-6-2013 
where in powers of Telegraph authority under part-III of the Indian Telegraph act, 1885 (Central Actno.13 of 
1885 ) have been decided to be vested and exercised on PSPCL . Notice is hereby given that any person may 
raise objection if any/ and or make any representation against the above scheme/transmission works within two 
month of issue of this notification . Thereafter no objection and or representation will be entertained and all 
schemes/transmission works will be deemed to be sanctioned with or withoutmodifications as approved by the 
PSPCL . Necessary plans showing the tentative route of the Transmission Lines may be seen on any working 
day in the office of Dy. CE /TL , PSPCL , Patiala and Jalandhar. Objections and/or representations in respect of 
the above schemes if any should be sent to the undersigned . 

The above works have been planned to augment / add 66 KV transmission network in the state of 
Punjab so as to ensure quality and uninterrupted power supply to all type of existing /perspective electricity 
consumers of the state. These works are urgently required for ensuring quality power supply to the electricity 


consumers . 


$ : 53 /21.MANO - 207 /Vol- VI. - feu fait Hier À fa UH A JA UTEJ QIUJHS fosfca 
( ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ) ਵਲੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 
ਹੈ , ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 
ਡਿਸਪਰਸਲ ਵੰਡ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । 
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66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਸਾਲ 2017-18 
ਲੜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ/ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ 

ਅੰਦਾਜ਼ਨ 

ਸਾਈਜ਼ ਆਫ 

ਅੰਦਾਜ਼ਨ 
ਨੰ: 

ਲਾਈਨ ਦੀ 

ਏ ਸੀ ਐਸ ਆਰ 

ਕੀਮਤ 
ਲੰਬਾਈ 

ਇੰਨ ਸੁਕੇਅਰ 

( ਲੱਖਾਂ 
ਕਿ: ਮੀ : ਵਿੱਚ 

ਇੰਚ 

ਵਿੱਚ ) 
66 ਕੇਵੀ ਟੀ . ਆਫ਼ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ 

0.048 kt.KM 0.2 sq. inch 
66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਲਾਈਨ ਫਾਰ ਮੈਸ: ਹਾਈਵੇ 
ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ 
66 ਕੇਵੀ ਮਲਟੀਸਰਕਟ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ 

0.561 Ckt. KM 0.2 sq . inch 38 
ਸ / ਸ ਬਡਾਲਾ ਟ ਟੀਐਲ ਨੰ: 12 ਅਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਮਲਟੀਸਰਕਟ 
ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ ਟੀਐਲ ਨੰ: 35 - A ਟੂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸਨ ਲੰਬੀ 
( ਵਾਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਟ 66 ਕੇਵੀ ਬਾਦਲ - ਲੰਬੀ ( ਟੀ.ਐਲ ਨੰ: 1 

ਅਤੇ ਟੀ.ਐਲ ਨੰ : 4 ) 
3 ਸਿਫਟਿੰਗ/ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਆਫ 66 ਕੇਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ- ਗੜ੍ਹਸ਼ੰਕਰ ਲਾਈਨ UG cable 0.120 240 mm 58 

ਡਿਊ ਟੂ ਪਰਪੋਜ਼ਡ ਵਾਈਨਿੰਗ ਆਫੁ ਫਗਵਾੜਾ- ਰੋਪੜ ਰੋਡ Ckt. KM ( DC) 
ਐਨ.ਐਚ.ਏ.ਆਈ. ਏਟ ਚੈਨੇਜ਼ 39.600 KM ( ਡੀਸੀ ਆਨ ਡੀਸੀ) 
66 ਕੇਵੀ ਐਸਸੀ ਲਾਈਨ ਆਨ ਡੀਸੀ ਟਾਵਰਜ਼ ਫਰਾਮ 66 ਕੇਵੀ 7.613 Ckt. KM 0.2 sq inch 

145 
ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਕੋਰੋਟਾਨਾ ਟੂ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਭਿੰਡਰਕਲਾਂ 
66 ਕੇਵੀ ਐਸਸੀ ਲਾਈਨ ਆਨ ਡੀਸੀ ਟਾਵਰਜ਼ ਫਰਾਮ ਸ/ ਸ 66 ਕੇਵੀ 4.917 Ckt. KM 0.2 sq inch 94 
ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਮੂਵਾਲਾ - 66 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੜਿੱਕ। 
66 ਕੇਵੀ ਐਸਸੀ ਲਾਈਨ ਆਨ ਡੀਸੀ ਟਾਵਰਜ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ 20.063 Ckt. KM 0.2 sq inch 382 

ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਟੂ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌੜ ॥ 
7 66 ਕੇਵੀ ਟੀ . ਆਫ ਫਰਾਮ 132 ਕੇਵੀ ਬਟਾਲਾ - 66 ਕੇਵੀ ਚਹਿਲ U / G cable 1.515 240 mm 364 

ਕਲਾਂ ਐਚਆਰਪੀ ਲਾਈਨ ਫਾਰ 66 ਕੇਵੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ckt. KM (SC ) 
ਬਟਾਲਾ ਬਾਏ ਲੇਇੰਗ 66 ਕੇਵੀ ਅੰਡਰ ਗਰਾਊਂਡ ਕੇਬਲ । 
66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਧੋਵਾਲ 1.850 Ckt. KM 0.2 sq inch 35 
66 ਕੇਵੀ ਮੇਗਾ ਫੂਡ ਪਾਰਕ, ਲਾਧੋਵਾਲ। 

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਉਕਤ ਦੱਸੀ ਮੰਨਜੂਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 
ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਟਾਵਰਜ਼, ਪੋਲਜ਼, ਵਾਇਰਜ਼, ਸਟੇਅਜ਼ ( ਖਿੱਚਾਂ ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ 
ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਜਾਂ 
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ 

ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. 
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਐਕਟ -1885 ( XIII- ਆਫ 1885 ) 
ਦੇ ਪਾਰਟ -3 ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 
ਐਕਟ -2003 ਦਾ ਸੈਕਸਨ 164 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ 
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । 

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ -2003 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ: S/ O.46/ 
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C.A. 36 /2003/S.164/2013 dt 19-6-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਐਕਟ -1885 ( ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 13 
ਆਫ 1885 ) ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ਼ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ/ ਟਰਾਂਸਮੀਸਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅੰਦਰ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ 
ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ । 
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਜੀ ਪਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮੀਸਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਲ. , ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਜਲੰਧਰ/ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 66 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ / ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕਰਕੇ 
ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ / ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ 
ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ 


ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ । 


The 28th November , 2017 
No. 54 / TSN - 207 /Vol- VI. - It is hereby notified that Punjab State Power Corporation Ltd. (here - in - after 
called the PSPCL ) proposes to undertake the following schemes/ transmission works necessary for the dispersal / 
distribution of power for the improvement of the transmission and distribution system of the Punjab State 
Power Corporation Ltd. 

66KV TRANSMISSION WORKS FOR THE YEAR 2017-18 


Sr. Name of Work 


Size of 


No. 


Scope ofwork , 
Approx . Length 
of line in Kms. 


conductor/ 


Approx . 
cost (Rs 
in Lacs) 


Cable Size 


0.822Ckt. KM 


0.2 sq . inch 


16 


66 KV Jhunir - Raipur T-off for SC line on DC Towers for 66 KV 
S /S Moosa from TL No. 14 to TL No. 18 . 


2 


66 KV SC line on DC Towers from 66 KV S /S Bhalur -66 KV 


5.519Ckt. KM 


0.2 sq. inch 


105 


S / S Kot Sukhia . 


3 


13416CktKM 


0.2 sq . inch 


255 


4 


66 KV SC line on DC Towers from 132KV S /S BadniKalan to Bilaspur 
(Replace R. P. Line ) 
66 KV Behram - Mukandpur Line (TL No. 48-50 ) 
LILO of 66 KV 2nd Ckt. line from 220 KV S /S BBMB Sangrur to 
220 KV S /S Patran at 66 KV S /S Dirba . 


0.530Ckt. KM 


10 


0.2 sq. inch 
0.2 sq. inch 


5 


0.146Ckt. KM 


8 


6 


66 KV SC line on DC Towers from 132 KV S /S Malout to 66 KV 


U /G Cable 


240mm2 


353 


new S /S Malout. 


1471Ckt. KM 


(SC ) 


66KVLine from 66KV Sarhali to 66KV Bundala ( SCon DC). 


3.626Ckt. KM 


0.2 sq . inch 


9 


7 

8 


4.287 Ckt. KM 


0.2 sq .inch 
0.2 sq . inch 


1.225 Ckt. KM 


15 


66 KV Line from 66 KV Kala Sanghian to 66 KV Chitti (SC on DC). 
9 LILO of66 KV Line from 220 KV S /S Jagraon - 66 KV Raikot at 

66 KV S /S Roomi(Stringing of 2nd Ckt.). 
10 66 KV link line in the vicinity of ICI Paint Factory between 

220 KV S /S Mohali- 2 ( Sector-80 ) and 66 KV S /S Phase 8 - B ,Mohali 
( S /C on M / Ckt towers , TL No.Ato TL No.C ). 


0.312Ckt. KM 


0.2 sq . inch 


17 
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l 


1.665 Ckt.KM 


0.4 sq . inch 


5 


66 KV line from 220 KV S/S Ladhowal to 66 KV Amaltash ( 0.4 Sq”, 
SC on Ring Main towers ) from T.No. 18 to T. No. 29 . 


0.583Ckt. KM 


0.2 sq . inch 


15 


12 66KV line from 132 KV S / S Muktsar to 66 KV Fattanwala LILO 

for 66 KV S /S Tibbi Sahib (Muktsar ) 


It is hereby notified that the PSPCL is undertaking and executing the sanctioned scheme and shall have 
the powers for placing of any Towers, Wires, Poles, Stays , Apparatus and Appliances for the Transmission and 
Distribution of Electricity or for Transmission of telegraphic or telephonic communications necessary for proper 
coordination of the works of PSPCL for the areas indicated above which the telegraph authority possess under 
Part -III of the Telegraphs Act, 1885 ( XIII of 1885 ) in respect of telegraphs established or maintained and the 
provisionsof section 164 of the Indian Electricity Act 2003 shall not apply to the same and thereforeno separate 
notice of the scheme of PSPCL is required to be given . 

This notification has been issued in respect of the provisions made under Section 164 of the Indian 
Electricity Act 2003 and Govt . of Punjab ,Dept. of Power orderno. S /O . 46 /C.A . 36 /2003/S.164 /2013 dt 19-6-2013 
where in powers of Telegraph authority under part- III of the Indian Telegraph act, 1885 (Central Act no.13 of 
1885 ) have been decided to be vested and exercised on PSPCL . Notice is hereby given that any person may 
raise objection if any/and ormake any representation against the above scheme/ transmission works within two 
month of issue of this notification . Thereafter no objection and or representation will be entertained and all 
schemes/ transmission works will be deemed to be sanctioned with or without modifications as approved by the 
PSPCL . Necessary plans showing the tentative route of the Transmission Lines may be seen on any working 
day in the office of Dy. CE /TL , PSPCL , Patiala and Jalandhar. Objections and /or representations in respect of 
the above schemes if any should be sent to the undersigned . 

The above works have been planned to augment / add 66 KV transmission network in the state of 
Punjab so as to ensure quality and uninterrupted power supply to all type of existing/perspective electricity 
consumers of the state . These works are urgently required for ensuring quality power supply to the electricity 


consumers . 


r ) 


ਨੰ : 54 ਟੀ.ਐਸ.ਐਨ -207 / Vol- VI.- ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ 
( ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ) ਵਲੋਂ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂ/ ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 
ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੰਚਾਲਣ ਅਤੇ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 
ਡਿਸਪਰਸਲ ਵੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । 

66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਸਾਲ 2017-18 
ਲੜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ/ ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ 

ਅੰਦਾਜ਼ਨ 

ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 
ਨੰ: 

ਲਾਈਨ ਦੀ 

ਏ ਸੀ ਐਸ ਆਰ 

ਕੀਮਤ 
ਲੰਬਾਈ 

ਇੰਨ ਸੁਕੇਅਰ ( ਲੱਖਾਂ 
ਕਿ: ਮੀ : ਵਿੱਚ 

ਇੰਚ 

ਵਿੱਚ ) 
66 ਕੇਵੀ ਝੁਨੀਰ - ਰਾਏਪੁਰ ਟੀ . ਆਫੂ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਈਨ 0.822 Ckt. KM 0.2 sq. inch 
ਆਨ ਡੀ.ਸੀ. ਟਾਵਰਜ ਫਾਰ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ- ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੂਸਾ ਫਰਾਮ 

ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: 14 ਟੂ ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: 18 
2 66 ਕੇਵੀ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਆਨ ਡੀ.ਸੀ. ਟਾਵਰਜ ਫਰਾਮ 

5.519 Ckt. KM 

inch 105 
66 ਕੇਵੀ ਸਬ- ਸਟੇਸ਼ਨ ਭਲੂਰ -66 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ 


16 


02 Sq . 
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4 


5 


8 


6 


7 


ਟੂ 


8 


9 


ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਟ ) 


3 

66 ਕੇਵੀ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਆਨ ਡੀ.ਸੀ. ਟਾਵਰਜ਼ ਫਰਾਮ 13.416 Ckt. KM 0.2 sq . inch 255 
132 ਕੇਵੀ ਸਬ -ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੱਧਨੀਕਲਾਂ ਟੂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਰੀਪਲੇਸ 
ਆਰ.ਪੀ. ਲਾਈਨ) 
66 ਕੇਵੀ ਬਹਿਰਾਮ- ਮੁਕੰਦਪੁਰ ਲਾਈਨ ( ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: 48-50) 0.530 Ckt. KM 0.2 sq . inch 10 
ਲੀਲੋ ਆਫ 66 ਕੇਵੀ ਸੈਕਿੰਡ ਸਰਕਟ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ 0.146 Ckt. KM 0.2 sq . inch 
ਸਬ- ਸਟੇਸ਼ਨ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਸੰਗਰੂਰ ਟੂ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਪਾਤੜਾਂ ਐਟ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੜ੍ਹਬਾ 
66 ਕੇਵੀ ਐਸ.ਸੀ. ਲਾਈਨ ਆਨ ਡੀ.ਸੀ. ਟਾਵਰਜ ਫਰਾਮ 132 ਕੇਵੀ U /G Cable 

240 mm2 353 
ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਲੋਟ ਟੂ 66 ਕੇਵੀ ਨਿਊ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਲੋਟ 1471 Ckt. KM 

(SC ) 
66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 66 ਕੇਵੀ ਸਰਹਾਲੀ 66 ਕੇਵੀ ਬੰਦਾਲਾ 3.626 Ckt. KM 0.2 sq . inch 69 
( ਐਸ.ਸੀ. ਆਨ ਡੀ.ਸੀ.) 
66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 66 ਕੇਵੀ ਕਾਲਾ ਸੰਘੀਆਂ ਟ 66 ਕੇਵੀ ਚਿੱਟੀ 4.287 Ckt. KM 0.2 sq . 

inch 82 
( ਐਸ.ਸੀ. ਆਨ ਡੀ.ਸੀ.) 
ਲੀਲੋ ਆਫ਼ 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ 1.225 Ckt. KM 0.2 sq. inch 15 
ਜਗਰਾਉਂ - 66 ਕੇਵੀ ਰਾਏਕੋਟ ਐਟ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ- ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਰੂਮੀ ( ਸਟਰਿੰਗ 

ਆਫ 
10 

66 ਕੇਵੀ ਲਿੰਕ ਲਾਈਨ ਇਨ ਦਾ ਵਸੀਨਿਟੀ ਆਈ.ਸੀ.ਆਈ ਪੇਂਟ 0.312Ckt. KM 0.2 sq . inch 17 
ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਟਵੀਨ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੋਹਾਲੀ -2 ( ਸੈਕਟਰ -80) 
ਅਤੇ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ 8 -ਬੀ , ਮੋਹਾਲੀ ( ਐਸ.ਸੀ. ਆਨ 

ਮਲਟੀਸਰਕਟ ਟਾਵਰਜ਼ ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: ਏ ਟੂ ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: ਸੀ .) 
11 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਾਡੋਵਾਲ 1.665 Ckt. KM 0.4 sq. inch 57 

66 ਕੇਵੀ ਅਮਲਤਾਸ ( 0.4 ਸਕੇਅਰ ਇੰਚ , ਐਸ.ਸੀ. ਆਨ ਰਿੰਗ 

ਮੇਨ ਟਾਵਰਜ ) ਫਰਾਮ ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: 18 ਟ ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ : 29 
12 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 132 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੁਕਤਸਰ ਟੂ 0.583 Ckt. KM 0.2 sq . inch 15 

66 ਕੇਵੀ ਵੱਤਨਵਾਲਾ ਲੀਲੋ ਫਾਰ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ 
ਟਿੱਬੀ ਸਾਹਿਬ (ਮੁਕਤਸਰ ) 

ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਉਕਤ ਦੱਸੀ ਮੰਨਜੂਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 
ਲਾਈਨ ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਟਾਵਰਜ਼, ਪੋਲਜ਼, ਵਾਇਰਜ਼, ਸਟੇਅਜ਼ ( ਖਿੱਚਾਂ ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ 
ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ , ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਜਾਂ 
ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਉਨ੍ਹਾਂ 
ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਐਕਟ -1885 ( XIII- ਆਫ 1885 ) ਦੇ 
ਪਾਰਟ -3 ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫਜ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ 
ਐਕਟ -2003 ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ 
ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । 

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ -2003 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ,ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ: S / O.46/ 
C.A. 36 /2003/S.164/2013 at 19-6-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਐਕਟ -1885 ( ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 13 
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ਆਫ 1885) ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ , ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ/ ਟਰਾਂਸਮੀਸਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅੰਦਰ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ 
ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ । 
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਲ., ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਜਲੰਧਰ/ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 66 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ/ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕਰਕੇ 
ਪਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ /ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ 
ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ 
ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ । 


The 26th December, 2017 


No. 55/ TSN - 207/ Vol- VI. - It is hereby notified that Punjab State Power Corporation Ltd. ( here -in - after 
called the PSPCL ) proposes to undertake the following schemes/ transmission works necessary for the dispersal/ 
distribution of power for the improvement of the transmission and distribution system of the Punjab State 
Power Corporation Ltd. 

66KV TRANSMISSION WORKS FOR THE YEAR 2017-18 


Sr. Name of Work 


Size of 


No. 


conductor/ 


Scope ofwork, 
Approx. Length 
of line in Kms. 
0.185 Ckt.KM 


Approx. 
cost (Rs 
in Lacs) 


Cable Size 


1 


0.2 sq . inch 


7 


66 KVT-off from 220 KV Ghulal to 66 KVM /s Malwa Cotton Ltd. 
for M /s Aarti International Ltd. Vill . Harhian and Bhaman Kalan . 


66 KV line from 66 KV S /S Raikot to 66 KV S / S Lakha 


0.500 Ckt. KM 


0.2 sq. inch 


10 


( T.L. No. 23 to T.L. No. 25). 
3 Shifting of66 KV line from 132 KV Maur for new proposed 220 KV 

S /S Maur. 


0229Ckt.KM 


0.2 sq. inch 


12 


& 
U /G Cable 0.211 


240 mm 


103 


Ckt. KM ( SC ) 


0.395Ckt. Km 


0.2 sq . inch 


8 


4 Shifting of 66 KV Bahadurgarh - Sanour rail pole line within the plotof 

M /s Gems Public School, Sanour. 
5 220 KVBottian Wala to Makhu + Khosa Dal Singh ( Replace RPline). 
6 66 KV line from 220 KV S /S Saidpura to 220 KV S /S Lalru LILO at 

66 KV S /S Haripur Kura . 


21.841Ckt. KM 


44 


0.2 sq. inch 
0.4 sq. inch 


0.280Ckt. KM 


15 


It is hereby notified that the PSPCL is undertaking and executing the sanctioned scheme and shall have 
the powers for placing of any Towers, Wires, Poles, Stays , Apparatus and Appliances for the Transmission and 
Distribution of Electricity or for Transmission of telegraphic or telephonic communications necessary for proper 
coordination of the works of PSPCL for the areas indicated above which the telegraph authority possess under 
Part-III of the Telegraphs Act, 1885 (XIII of 1885 ) in respect of telegraphs established or maintained and the 
provisions of section 164 of the Indian Electricity Act 2003 shall not apply to the same and therefore no separate 
notice of the scheme of PSPCL is required to be given . 
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This notification has been issued in respect of the provisions made under Section 164 of the Indian 
Electricity Act 2003 and Govt. ofPunjab , Dept. of Power order no . S/O . 46 /C.A . 36 /2003/S.164/2013 dt 19-6-2013 
where in powers of Telegraph authority under part- III of the Indian Telegraph act, 1885 (Central Act no.13 of 
1885 ) have been decided to be vested and exercised on PSPCL . Notice is hereby given that any person may 
raise objection if any/ and or make any representation against the above scheme/transmission works within two 
month of issue of this notification . Thereafter no objection and or representation will be entertained and all 
schemes/ transmission works will be deemed to be sanctioned with or without modifications as approved by the 
PSPCL . Necessary plans showing the tentative route of the Transmission Lines may be seen on any working 
day in the office of Dy. CE / TL , PSPCL , Patiala and Jalandhar . Objections and /or representations in respect of 
the above schemes if any should be sent to the undersigned . 

The above works have been planned to augment / add 66 KV transmission network in the state of Punjab 
so as to ensure quality and uninterrupted power supply to all type of existing/perspective electricity consumers of 
the state. These works are urgently required for ensuring quality power supply to the electricity consumers. 


7 


ਨੰ: 55 / ਟੀ.ਐਸ.ਐਨ -207 / Vol- VI.- ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ 
( ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ) ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਸਪਰਸਲ /ਵੰਡ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਸਕੀਮਾਂਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ 
ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ , ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ ਸਿਸਟਮ 
ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ । 

66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨਾ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਬਤ ਸਾਲ 2017-18 
ਲੜੀ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾਮ/ਸਕੋਪ ਆਫ ਵਰਕ 

ਅੰਦਾਜ਼ਨ 

ਸਾਈਜ਼ ਆਫ 

ਅੰਦਾਜ਼ਨ 
ਨੰ: 

ਲਾਈਨ ਦੀ 

ਏ ਸੀ ਐਸ ਆਰ ਕੀਮਤ 
ਲੰਬਾਈ 

ਇੰਨ ਸੁਕੇਅਰ 

( ਲੱਖਾਂ 
ਕਿ : ਮੀ : ਵਿੱਚ 

ਇੰਚ 

ਵਿੱਚ) 
66 ਕੇਵੀ ਟੀ - ਆਫੁ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ ਘੁਲਾਲ ਟੂ 66 ਕੇਵੀ 0.185 Ckt. KM 0.2 sq . inch 
ਮੈਸ: ਮਾਲਵਾ ਕਾਟਨ ਲਿਮਟਿਡ ਫਾਰ ਮੈਸ: ਆਰਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ 
ਲਿਮਟਿਡ ਪਿੰਡ ਹਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਹਮਣ ਕਲਾਂ 
66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਰਾਏਕੋਟ 

0.500 Ckt. KM 0.2 sq. inch 10 
66 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਖਾ ( ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: 23 ਤੋਂ ਟੀ.ਐਲ. ਨੰ: 25 ) 
ਸਿਫਟਿੰਗ ਆਫ਼ 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 132 ਕੇਵੀ ਮੌੜ ਫਾਰ 0.229 Ckt. KM 

0.2 sq. inch 12 
ਨਿਊ ਪੋਜ਼ਡ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੌੜ 

UG Cable 0.211 240 mm 103 

Ckt. KM (SC) 
4 ਸਿਫਟਿੰਗ ਆ 66 ਕੇਵੀ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ- ਸਨੌਰ ਰੇਲ ਪੋਲ ਲਾਈਨ 0.395 Ckt. Km 0.2 sq. inch 

ਵਿਦਇੰਨ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆਫ ਮੈਸ: ਜੇਮਜ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਨੌਰ 
5 220 ਕੇਵੀ ਬੋਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਟੂ ਮੱਖੂ + ਖੋਸਾ ਦਲ ਸਿੰਘ 

21.841 Ckt. KM 0.2 sq . inch 434 
( ਰੀਪਲੇਸ ਆਰਪੀ ਲਾਈਨ) 
6 66 ਕੇਵੀ ਲਾਈਨ ਫਰਾਮ 220 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਦਪੁਰਾ ਟੂ 0.280 Ckt. KM 0.4 sq. inch 
220 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ 

ਲਾਲੜੂ 

ਲੀਲੋ ਐਟ 66 ਕੇਵੀ ਸਬ - ਸਟੇਸ਼ਨ 


2 


? 


درا 


& 


8 


15 


ਹਰੀਪੁਰ ਕੂੜਾ । 


ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.ਉਕਤ ਦੱਸੀ ਮੰਨਜੂਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ 
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ਅਤੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟ ਵਰਕਸ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਟਾਵਰਜ਼, ਪੋਲਜ਼, ਵਾਇਰਜ਼, ਸਟੇਅਜ਼ ( ਖਿੱਚਾਂ ) ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜ਼ ਸਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ 
ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਕਤ ਦੱਸੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਜਾਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. 
ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਨੈਟਵਰਕਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ 
ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ , ਜਿਹੜੇ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਅਥਾਰਟੀਜ ਟੈਲੀਗਰਾਫਿਕ ਐਕਟ -1885 ( XIII- ਆਫ 1885 ) ਦੇ ਪਾਰਟ -3 ਅਧੀਨ 
ਟੈਲੀਗਰਾਫਜ਼ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਐਕਟ -2003 ਦਾ 
ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ । 

ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ -2003 ਦੀ ਸੈਕਸ਼ਨ 164 ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 
ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਓਵਰ ਰਾਈਡਿੰਗ ਇਨੈਕਟਮੈਂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੰ : S/ O.46/ 
C.A. 36 /2003/S.164/2013 dt 19-6-2013 ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਐਕਟ -1885 ( ਸੈਂਟਰਲ ਐਕਟ 13 
ਆਫ 1885 ) ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਅਧੀਨ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਜ, ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ 
ਹਨ । ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮ/ ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 
ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ - ਅੰਦਰ 
ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਸਕੀਮਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ 
ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੀ ਮੰਨਜੂਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ । 
ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਆਰਜ਼ੀ ਪਲਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਮੀਸਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ , ਕਿਸੇ ਵੀ 
ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਲ. , ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਜਲੰਧਰ/ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖੇ ਜਾ 
ਸਕਦੇ ਹਨ । ਉਪਰੋਕਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੇਦਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਮਨਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ। 

ਉਪਰੋਕਤ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ 66 ਕੇਵੀ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ / ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਕਰਕੇ ਪਲਾਨ 
ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਜੂਦਾ /ਸੰਭਾਵੀ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ 
ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ । ਇਹ ਕੰਮ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ । 


- 


- 


ਸਹੀ / 
ਉਪ ਮੁੱਖ ਇੰਜੀ.ਟਰਾਂਸਮੀਸ਼ਨ ਲਾਈਨ( ਡ), 

ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ., ਪਟਿਆਲਾ 


ਸਹੀ / 
ਮੁੱਖ ਇੰਜੀਨੀਅਰ/ ਟੀ.ਐਸ ., 
ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ , 
ਬੀ -1 , ਸ਼ਕਤੀਵਿਹਾਰ, ਪਟਿਆਲਾ । 

[16-1] 


CHANGE OF NAME 


I, Ravinderpal Singh Cheeda S/ o Malook Singh R / o # 487 Bhagu Road, Bathinda, have changed my 
name to Ravinderpal Singh Gill . 

[17-1 ] 
I, Gurcharan Singh S /o Karnail Singh R /o Vpo . Aulakh , Distt. Faridkot have changed my Name to 
Gurcharan Singh Aulakh . 

[ 18-1 ] 
I,Mukesh Kumar S /o Krishan Chand R /o A - 18, Thermal Colony ,Bathinda , have changed my name to 
Mukesh Kumar Bansal . 


[ 19.1 ] 
I, Ram Paul S /o Balbir Singh # 20941- A , Ajit Road , St- 13, Bathinda changed my name Ram Paul 
Sharma . 
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I, Rajiv Kumar S /o Sh . Love Kush Garg R /o H.No. 430 , Delhi Gate, Patel Street,Malerkotla have 
changed my name to Rajiv Kumar Garg . 

[ 21-1 ] 


I,Rajinder Singh S /o Harbhajan Singh R /o Vpo . Saidowal (Kapurthala ) changed myname to Rajinder 
Singh Waraich . 


[ 22-1 ] 


I, Ravinder Randhawa D /o Puran Singh & W / o Harbhagwant Singh Waraich R / o H.No. 112 , Block - E , 
Ranjit Avenue Amritsar have changed my name from Ravinder Randhawa to Ravinder Kaur Waraich . 

[ 23-1 ] 
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